Przewielebny JGMSC Ksiądz 


KAROL MOSING 


Infułat-Proboszcz Kapituły Metropolitalnej obrz. 
łac. we Lwowie, Prałat domowy Jego Święto- 
bliwości Papieża, Dyrektor tutejszego Zakładu 
głucho-niemych i t. d., ozdobiony krzyżem 


komandorskim Orderu Franciszka Józefa, 


umarł po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
śś, Sakramentami, w Niedzielę d. 11. Lipca b. r. 
o godzinie 5. rano, w 71. roku życia swego. 


Obrzęd pogrzebowy rozpocznie się we Wtorek 
t. j. dnia 13. b. m. o godzinie 8. rano przeprowa- 
dzeniem zwłok z domu pod L. 8. plac Kapitulny 
do kościoła Archikatedralnego, zkąd po odprawionem 
nabożeństwie exportacja na cmentarz Łyczakowski 
nastąpi. 


W smutku pogrążona Kapituła Metrop., oraz 
siostra i krewni zmarłego zapraszają na ten obrzęd 
żałobny WW. Duchowieństwo , przyjaciół , znajomych 
i wiernych Chrześcian. 


Lwów dnia ll. Lipca 1886. 


„CONCORDIA F. Opuchlak. 2 drukarni „Qaz. Narod.“ 


